inz. LEONARD 


BUKOJEMSKI 


NAJUKOCHANSZY OJCIEC I BRAT 


przeżywszy lat 66, opatrzony św. Sakramentami, zmarł nagle dnia 12 września 1989 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 16 września 1989 roku 
o godz. 12.00 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 


wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


CÓRKA, BRAT I RODZINA 


